


Juni 7, 1971 


AUGUSTIN WERLEMAN TA CELEBRA 
SU DI 25 ANIVERSARTIO DI SERVICIO 


Awe, Augustin Werleman di Mechanical - Metal 
Section, ta celebrando su di 25 aniversario 


di servicio. 


Masha pabien} 


EMPLEADO DI MECHANICAL TA HAYA ENTRENAMENTO 


TOCANTE APARATO DI HALA ROSHA 


Awe mainta entrenamento tocante e aparato 
Scott Air-Pak pa hala rosea a cuminza 

pa un grupo di empleados di Mechanical, 

E entrenamento di dos ora, conducf pa 
Jim Boyd y Peter Storey, ta sinja e uso 
die equipo pa hala rosea den un Smoke 
House especialmente disenjd na Fire 
Training Ground. E entrenamento aki lo 


ser ten{f pa varios grupo di empleado di | : 


Mechanical Department henter siman aki. 


LAGO SCIENCE FAIR TA ATRAE 
MAS CU 6000 BISHITANTES 


BE exhibicionnan di Lago Science Fair na 


Oranjestad y na San Nicolas a atrae mas cu 
6000 bishitantes durante un periodo di cuatro 


dia, Na exhibicion tabata 36 projectonan 


cientifico trahg door di 58 estudiantes di 


diez=-dos school, 
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COMPRESOR Y BOILER TA ABAO 
NA POWERHOUSE NO, l 


Joy Air Compressor No, 1 ta abao pa tres 
dia pa trabao di mantencion planed. Tartbe 
abao pa reparacionnan chikito ta Boiler 
Nos 6-(Tosi) na Powerhouse No. l, 

E boiler ta ser speré bek den servicio 
Diahuebs awor. 


NFAR A SER BAHA 


NFAR a ser bah& awe pa hacimento limpi di 
¢ reboiler na T~l] Tower pa dos dia y mei. 
Low Line Condensate (LLC) lo ser produc 
na LEAR-2 durante e tempo aki, 


REPORTAHE DI YOBIDA 


E pluviometer na Laboratorio a registra 
gero durante siman pasd. Durante un 
periodo similar anja pasd, .050 duim di 
yobida a ser registrd, 


DOS ENCUENTRO DI SOFTBALL 


NA LONE PALM STADIUM 


ERE lo enfrenta HDS den un encuentro di 
softball na Lone Palm Stadium pa 6'or awe 
nochi. 

Pa 8 pem, Esso Tigers lo hunga contra 
Instrument, 


PA REPORTA NOTICIA, YAMA 5440, 2639 OF 2917 PROMER CU 8'OR MAINTA. 





June 7, 1971 


AUGUSTIN WERLEMAN CELEBRATES 
25TH SERVICE ANNIVERSARY 


Today, Augustin Werleman, Mechanical - 
Metal Section, is celebrating his 2§th 
service anniversary. 


Congratulations! 


MECHANICAL EMPLOYEES RECEIVE 
TRAINING ON BREATHING APPARATUS 


This morning training on the self- J/g s 
contained Scott Air-Pak breathing @ 5 = 
apparatus began for a group of 
Mechanical employees. The two= 
hour training, conducted by Jim 
Boyd and Peter Storey, teaches 
the use of the breathing appara~ 
tus in the specially designed ones 
Smoke House on the Fire Training Ground. | 
This training will be held for various 
groups of Mechanical Department employees 
all week. 





LAGO SCIENCE FAIR ATTRACTS 
OVER 6000 VISITORS | 


The Lago Science Fair exhibitions in Oranje= 
Stad and San Nicolas attracted over 6000 


Visitors during a four-day period, On exhibi- 


tion were 26 scientific projects made by 58 
Students of twelve schools, 
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COMPRESSOR AND BOILER DOWN 
AT NO. 1 POWERHOUSE 


No, 1 Joy Air Compressor is down for three 
days for planned maintenance work, Also 
down for minor repairs is No. 6 (Tosi) 
Boiler at Powerhouse No. 1. The boiler is 
expected back on stream this Thursday. 


NFAR SHUT DOWN 


The NFAR has been shut down today to clean 
the reboiler at Tel Tower for two and a half 
days « 

Low Line Condensate (LIC) will be run at 
LEAR=2 during this time. 


RAINFALL REPORT 


RIYA! CROTON GYDA 


The pluviometer at the Laboratories 
registered zero last week. During a simi- 
lar period last year, .050 inch of rain-~ 
fall was recorded, 


TWO SOFTBALL MATCHES 


‘AT LONE PAIM STADIUM 


ERE will face HDS in a softball match at 
the Lone Palm stadium at 6 p.m. today. 
At 8 peme, Esso Tigers will meet Instrument, 


TO REPORT NEWS ITEMS, CALL 3440, 2639 O% 2917 BEFORE 8 A.M, 


